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Schwelbrennanlage Hildesheim 


Der Bundesministei für Forschung und Technologie hat mit 
Schreiben vom 11. Juli 1988 im Einvernehmen mit dem Bundes- 
minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit die 
Kleine Anfrage namens der Bundesregierung wie folgt beant- 
wortet: 


1. Besteht die Absicht, die Schwelbrennanlage der KWU finanziell zu 
fördern? 

Wenn ja, in welcher Höhe? 

Der Bundesregierung liegt zur Zeit kein konkreter prüffähiger 
Antrag auf Förderung der Schwelbrennanlage der KWU vor. Eine 
Entscheidung auf Fördertmg des BMFT kann erst nach Prüfung 
eines entsprechenden Antrages erfolgen. 

2. Wenn das BMFT Kosten übernimmt, welche Folgen hat das für die 
Finanzierung der Anlage durch einzelne Gemeinden, falls diese sich 
für eine solche entschließen? 

Sollten sich Kommunen für die Errichtung einer Schwelbrenn- 
anlage entschüeßen, so kann das BMFT grundsätzlich nur die 
Kostenanteile anteihg übernehmen, die zur Entwicklung und 
Erprobung neuer Techniken erforderlich sind. 


3. Welchen Sinn hat die Errichtung einer Hochtemperaturverbren- 
nungsanlage im Anschluß an das Schwelbrennverfahren? 

Die Hochtemperaturverbrennung hinter der Schweltrommel soll 
eine vollständige Zerstörung organischer Verbindungen gewähr- 
leisten und zu verglasten, ggf. wiederverwertbaren Reststoffen 
führen. 
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4. Welchen Sinn hat das Sch weibrenn verfahren vor der Hochtempera- 
turverbrennung? 


Die Schwelstufe des Verfahrens soll einen homogenisierten Rest- 
stoff für die Hochtemperaturstufe liefern. Dieses Verfahrensprin- 
zip soll nach den Erwartungen der KWU Vorteile in der Schad- 
stoffbilanz bieten. 


5. Inwieweit gehen die Erkenntnisse, daß ein Pyrolyseverfahren tech- 
nisch - wie in Salzgitter - nicht durchführbar ist, in die Planung der 
KWU ein? 


Der Bundesregierung liegen zur Zeit keine Erkenntnisse darüber 
vor, daß die Pyrolysesysteme „Salzgitter'' und „KWU" nicht 
durchführbar seien. Da es sich bei der Salzgitterpyrolyse um ein 
Verfahren zur Entsorgung von Sonderabfällen und beim KWU- 
Korfzept zur Entsorgung von Hausmüll handelt, sind die Anlagen 
nur mit Einschränkungen zu vergleichen. 


6. Inwieweit ist die Bundesregierung an dem KWU-Projekt beteiligt? 


Beantwortung in Antwort zu Frage 1 enthalten. 


7. Aus welchem Grunde beteiligt sich die Bundesregierung am KWU- 
Projekt unter der Erkenntnis, daß das Pyrolyseverfahren in Salzgitter 
gescheitert ist? 


Beantwortung in Antwort zu Frage 5 enthalten. 
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